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നമ്പർ 


PART III 
Marine Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 3 - 2010 , 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
12 - 3 - 2010, 3. 30 മണി. 


നമ്പർ ഡി. ബി./808 /2009- 10 . 

2010 ഫെബ്രുവരി 18 . - 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ് എറ ണാ കുളം ഡിവി ഷൻ എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നിരത 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


കരാറുകാരന്റെ തരംതിരിവ് - " ഡി യും അതിനുമുക 
ളിലും. 


പവർ ത്തിയുടെ കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1- ന് 
1 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 4 മാസം. 


- 1 84 / ഇഇ / 2009- 10 - എറണാകുളം,തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ 

സു നാ മി പു ന ര ധി വാ സ പ ദ്ധ തി 
പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് രൂപ 5,20,000 13 ,000 


- സർക്കാർ ഉത്തരവ് 84 / 97 പി . ഡബ്ലിയു .ആന്റ് ടി തീയതി 
10 - 8 - 1997 - ലെ നിബന്ധനകളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും 
ഹാർബർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വകു പ്പി ലെയും ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധന കളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനോ 
മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസിനെ കുറിച്ച് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


2 85/ ഇഇ/ 2009 - 10 - എറണാകുളം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 

ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിലെ 5 -ാം വാർഡിൽ 
ഒരു മത്സ്യം കരയ്ക്കടുപ്പിക്കൽ കേന്ദ്രം 
നിർമ്മിക്കുന്നത് --രൂപ 5,16 ,837 


13 ,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 1,100 + വാറ്റ്. 

ദർ ഘാ സ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 3- 2010 മുതൽ 12 -3 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, തുറമുഖ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് 
എറണാകുളം ഡിവിഷൻ, 

- ( ഒപ്പ്) 
മുനമ്പം, പള്ളിപ്പോർട്ട് പി. ഒ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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TENDER NOTICES 


- (1) 


No. D3- 4607/2009/ SE . 

| 9th February 2010. 
Competative tenders in sealed covers are invited by 
the Superintending Engineer, Harbour Engineering South 
Circle , Thiruvananthapuram for and on behalf of the 
Governor of Kerala for the following work from Registered 
" B " class and above Contractors of State PWD , Irrigation 
Department, Central Public Works Department, etc . 
through Registered Post or Speed Post. The tenders 
submitted through any Courier Service will 
not be considered. 

Tender No. - 75/ HESC/ 2009 - 10 . 

Name of work - Upgradation of Coastal roads 
Improvements to Putukurichy - Kadinamkulam 
Beach road in Kadinamkulam Panchayath in 
Thiruvananthapuram District. 

| Estimate PAC - Rs. 52, 10 ,948 . 
EMD - Rs. 50,000. 
Cost of tender form --Rs. 7,900 + VAT @ 12.5 %. 
Time of completion — 5 months. 

The tender forms can be had from the office of the 
undersigned from 1- 3 - 2010 upto 1 p . m . on 5 -3 -2010 
during office hours on application in writing proving the 
eligibility and on payment of cost and VAT. Tenders in 
sealed cover with superscribing the name of work should 
reach the undersigned on or before 3 p . m . on 10 - 3 - 2010 
by Registered / Speed Post only . Tenders received after 
3 p . m . on 10 -3 -2010 due to postal delay or on any other 
reasons will not be considered . Department will not be 
responsible for such delay . If the last date fixed for 
submission of tenders be declared holiday , tenders will be 
accepted till 3 p . m . on the successive working day. 

Preliminary agreement signed in Kerala Stamp Paper 
worth Rs. 50 and EMD of Rs. 50 ,000 as Demand Draft in 
favour of the Superintending Engineer, Harbour 
Engineering South Circle, Kamaleswaram , 
Thiruvananthapuram undersigned should also be 
accompanied along with the tender. Tenders submitted 
without enclosing preliminary agreement and required 
EMD will be rejected outright. The tenders received will 
be opened at 3 .30 p .m . on 10 -3 - 2010 in the presence of 
tenderers or their authorized representatives present at 
that time. The firm period of the tender will be four 
months ( 4 months) from the date of opening of the 
tender. All the conditions regarding notice inviting 
tenders in the PWD /HED and allied orders will be 
applicable to this tender. [Govt. Order (Rt.) No. 255 /2004 / 
F & PD dated 29 -6 -2004 and allied orders will be applicable 
fo this tender ]. The undersigned reserves the right to 
deny any application for tender documents or to reject 
the tender without assigning any reason . While 
evaluating tenders , regard would be paid to National 
Defence and Security Considerations . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പ്, ദക്ഷിണ മേഖല , തിരു വ ന ന്തപുരം സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സംസ്ഥാന പൊതു 
മ രാ മത്ത് വകു പ്പ് , ജല വി ഭവ വകു പ്പ് , കേന്ദ്ര പൊതു 
മരാമത്ത് വകുപ്പ്, പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ " ബി ക്ലാസും 
അതി നു മു ക ളി ലും യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് 
ത പാൽ അഥവാ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മു ഖാ ന്തിരം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾമുഖേന 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ 75/ HESC/2009 - 10 . 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര് തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിലവാര 
മുയർത്തൽ- തി രു വ ന ന്ത പുരം ജില്ലയിലെ കഠിനംകുളം 
പഞ്ചായത്തിലെ പുതുക്കുറിച്ചി കഠിനംകുളം ബീച്ച് റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം. 

എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽത്തുക -രൂപ 52,10,948. 
നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50,000. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 7,900 + മൂല്യവർദ്ധിത 
നികുതി 12.5 %. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 5 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, 
ദക്ഷിണമേഖല , കമലേശ്വരം, തിരുവനന്തപുരം കാര്യാലയത്തിൽ 
-- നിന്നും 1 - 3 - 2010 മുതൽ 5 - 3 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും നികുതിയും അടച്ച് യോഗ്യത 
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കി രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത 
കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെ 
ടുത്തി രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 
10 - 3- 2010 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി തുറമുഖ 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വകുപ്പ്, ദക്ഷിണമേ ഖല , കമലേ ശ്വ രം , 
തിരു വ ന ന്ത പുരം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർക്ക് 
ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 10 -3 - 2010 , 3 മണിക്കു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ, തപാൽ തകരാറുമൂലമോ 
മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ ആയാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഇങ്ങ നെ യു ണ്ടാ കുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് 
യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക 
യാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50 , 000 രൂപയുടെ നിര ത ദ്രവ്യവും 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖയും 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസമായ 10 - 3 - 2010 , 3.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെയോ അവർ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്തിയി 
ട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ ഫേം പിരീഡ് ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം ആ യി രി ക്കും . 
കേരള പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിലെയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വകുപ്പിലെയും ദർഘാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും 
ഈ ദർഘാ സിനും ബാധകമാ യി രിക്കും. 29 - 6 - 2004 - ലെ 


2nd 


MARCH 2010] 


MARINE DEPARTMENT 


സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ആർ. റ്റി.) 255/2004/ F & PD യും അനുബന്ധ 
ഉത്തരവുകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
യാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധ 
നയിൽ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും പ്രത്യേക 
പരിഗണന നൽകുന്നതാണ്. 


responsible for any such delays. If the last date fixed for 
submission of tenders is declared to be a holiday , tender 
will be accepted upto 3 p . m . on the next working day. 
Preliminary Agreement signed in Kerala Stamp Paper worth 
Rs. 50 and EMD as Demand Draft pledged in favour of 
the Superintending Engineer, Harbour Engineering South 
Circle, Thiruvananthapuram should also be accompanied 
along with the tender. The tenders received submitted 
without preliminary agreement and required EMD will be 
rejected outright. The tenders received will be opened at 
3 .30 p . m . on 10 - 3 - 2010 in the presence of tenderers or 
their authorized representatives present at the time of 
opening. The firm period of the tender will be 4 months 
from the date of opening of the tender. All the conditions 
in the Kerala PWD /HED and all other conditions 
prevailing for consideration of tenders and allied orders 
will be applicable to this tender. The undersigned reserves 
the right to reject the application for tender documents or 
to reject the submitted tender without assigning any 
reason . On evaluation of tenders regard would be paid 
to National Defence and Security Considerations. 


No. D4/ 3984/ 2009 / SE . 

17th February 2010 . 
Competitive tenders in sealed covers are invited by 
the The Superintending Engineer, Harbour Engineering 
South Circle , Thiruvananthapuram for and on behalf of 
the Governor of Kerala for the following works from 
Registered Electrical Contractors of State PWD , Irrigation 
Department, Central Public Works Department, etc . 
through Registered Post or Speed Post. Tenders 
submitted through any courier service will not be 
considered . 

Sl . Tender No . Name of work and PAC E MD 
No . 

( Rs.) 


1 76 /HESC / — Muthalapozhy Fishery Harbour 
2009 - 10 Electrification of Gate house , 

Security room , Locker room , 
Wharf, Auction hall, Toilet block 
and providing yard lighting 
Rs. 10,88 ,091 

27,250 
2 77/ HESC/ - Kollam Port- Electrification of 
2009- 10 Port Godown at Pallithottam — 
Rs. 2,56, 323 

6, 450 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
പവൃ ത്തികൾക്ക് സംസ്ഥാന പൊതു മ രാ മത്തു വകു പ്പ്, 
ഇറി ഗേ ഷൻ വകുപ്പ്, കേന്ദ്ര പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പ് 
എന്നിവിട ങ്ങ ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സ ര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ അഥവാ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
മുഖാന്തിരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾ 
മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽതുകയും 

- രൂപ 
| 1 76/ HESC /2009 - 10 - മുതലപ്പൊഴി ഫിഷറി 

ഹാർബർ- ഗേറ്റ്ഹൗസ്, സെക്യൂരിറ്റി റൂം , ലോക്കർ 
റൂം , വാർഫ്, ആക്ഷൻഹാൾ, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക്, 
യാർഡ്എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 1,08, 809 

27 ,250 


Cost of tender form - Rs . 1, 700 + VAT @ 4 % for 
Sl. No . 1 and Rs. 600 + VAT @ 4 % for Sl . 2 . 

Time of completion — 3 months for Sl. No. 1 and 
before 30- 3- 2010 for Sl . No. 2 . 

Name of Division through which the work is 
executed - Harbour Engineering, Thiruvananthapuram 
Division , Vizhinjam for Sl. No. 1 and Harbour Engineering 
Division , Kollam for Sl. No. 2 . 

Class of Registration Electrical A Class for Sl. No. 1 
and Electrical B Class and above for Sl. No. 2 . 


2 77 / HE SC / 2 009 - 10 - കൊല്ലം തുറമുഖം 

പള്ളിത്തോട്ടത്തെ പോർട്ട് ഗോഡൗണിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 2,56,323 

- 6, 450 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് രൂപ 
1,700 +4 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 600 +4 % മൂല്യ 
വർദ്ധിത നികുതി. 


- കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്- കമനമ്പർ 1- ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
- എ ക്ലാസ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ഈ ല ക്ടിക്കൽ ബി ക്ലാസും 
അതിനു മുകളിലും 


The tender forms can be had from the office of the 
undersigned from 3 - 3 - 2010 upto 1 p . m . on 6 - 3 - 2010 
during office hours on application in writing proving the 
eligibility and on payment of cost and VAT. Tenders in 
sealed covers superscribing the name of work should 
reach the undersigned on or before 3 p . m . on 10 - 3 - 2010 
by the Registered /Speed Post only . Tenders received after 
3 p . m . on 10 - 3 - 2010 due to postal delay or on any other 
reasons will not be considered. Department will not be 


- ഡിവിഷൻ കമനമ്പർ 1- ന് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ഡിവിഷൻ, ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് ഹാർബർ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. 

- പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 
1 - ന് 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 30 - 3- 2010 - ന് മുമ്പ്. 


2nd 


MARCH 2010] 


MARINE DEPARTMENT 


- 


56 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ദക്ഷിണ മേഖല, കമലേശ്വരം, 
തിരുവനന്തപുരം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 3 - 3 - 2010 മുതൽ 
6 - 3 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയും മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതിയും അടച്ച് യോഗ്യത 
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കി രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത 
കവറിന്റെ പുറത്ത് പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് വ്യക്ത മായി 
രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
സർവ്വീസ്മുഖേന 10 -3 -2010 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കുമുമ്പായി 
തുറമു ഖ എ ബി നീ യ റിംഗ് വകുപ്പ്, ദക്ഷിണ മേ ഖല , 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കമലേശ്വരം, തിരുവനന്തപുരത്തിന് 
ലഭി ക്ക ത്ത ക്ക വിധം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 10 - 3 - 2010 , 
3 മണി ക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ തപാൽ 
തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ ആയാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഇത്തരം കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പിന് 
യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക 
യാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 3 മണിവരെ 
ദർ ഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയ്ക്കുള്ള കേരള മുദ്രപത 
ത്തിലുള്ള ( പാഥ മിക ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖയും 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസമായ 10 - 3 - 2010 വൈകിട്ട് 3 .30 മണിക്ക് 
ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രു ടെ യോ അ വർ രേഖാമൂലം 
അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള പതി നി ധി ക ളു ടേയോ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസിന്റെ ഫേം പിരീഡ് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം 
മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും. കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
വകുപ്പിലെയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെയും 
ദർഘാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ദർഘാസ് പരിഗണ 
നയ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും ഈ ദർഘാസിന് 
ബാധകമാണ്. 
- ദ ർ ഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ 
പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു 
കാര ണവും കാണിക്കാതെ തന്നെ നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള 
അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മാണ്. ദർഘാസുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ ദേശീയ 
സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധ ത്തിനും പ്രത്യേക പരിഗണന 
നൽകുന്നതാണ്. 


EMD - Rs. 2.5 % of quoted amount. 
Cost of tender form - Rs. 1,000 + VAT. 
Period of completion - Before 30-3- 2010. 
Class of Registration - Electrical A class ( Ele.). 

Name of Division through which the work is 
executed — Harbour Engineering Thiruvananthapuram 
Division , Vizhinjam . 

The tender forms can be had from the office of the 
undersigned on all working days from 3 - 3- 2010 upto 
1 p . m . on 6 -3 - 2010 during office hours on application in 
writing proving the eligibility and on payment of cost and 
VAT. Tenders in sealed covers superscribing the name of 
work should reach the undersigned on or before 3 p . m . 
- on 10 - 3 - 2010 by the registered/ speed post only. Tenders 

received after 3 p . m . on 10 - 3 -2010 due to postal delay or 
on any other reasons will not be considered . Department 
will not be responsible for any such delays. If the last 
date of receipt of tender happens to be a holiday, tender 
will be accepted upto 3 p . m . on the next working day. 
Preliminary agreement signed in Kerala Stamp Paper worth 
Rs . 50 and EMD as demand draft pledged in favour of 
the Superintending Engineer, Harbour Engineering South 
Circle , Thiruvananthapuram should also be accompanied 
along with the tender. The tender submitted without 
enclosing preliminary agreement and required EMD will be 
rejected outright. The tenders will be opened at 3 . 30 p .m . 
on 10 - 3 - 2010 in the presence of tenderers or their 
authorized representatives present at the time of opening. 
The firm period of the tender will be 4 months from the 
date of opening of the tender. All the conditions in the 
Kerala PWD/HED and all other conditions prevailing for 
consideration of tenders and allied orders will be 
applicable to this tender. The undersigned reserves the 
right to reject the application for tender documents or to 
reject the submitted tender without assigning any reason . 
On evaluation of tenders regard would be paid to National 
Defence and Security Considerations. 


No. D4- 515/2010 /SE . 

17th February 2010. 
Competitive Tenders in sealed covers are invited by 
the Superintending Engineer , Harbour Engineering South 
Circle, Thiruvananthapuram for and on behalf of the 
Governor of Kerala for the following work from registered 
PWD " A " class Contractors/ firms with experience in 
erecting and commissioning retractable high mast lights. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ദക്ഷിണ മേഖല, തിരുവനന്തപുരം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവർ, 
റീട്രാക്ടബിൾ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് 
പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ക വ റു ക ളിൽ മത്സ ര സ്വ ഭാ വ മു ള്ള ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 78/ HESC/2009-10 
- റ്റി. ആർ. പി -ടൂറിസം- കൊല്ലം ബീച്ചിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം- 16 
മീറ്റർ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്. 

നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ടുചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 2.5 % 

ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില -രൂപ 1,000 + 4 % മൂല്യവർദ്ധിത 
നികുതി 

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി 30 - 3- 2010 നു 
മുമ്പ്. 


Tender No. and Name of work — 78 /HESC /2009 -10 — 
TRP - Tourism - Electrification of Kollam Beach - 16 m . 
High mast lighting - 1 No. 


2nd 


MARCH 2010] 


MARINE DEPARTMENT 


57 


3 , 200 


കരാറു കാ രന്റെ ക്ലാസ്- പി . ഡ ബ്ല . ഡി . " എ ക്ലാസ് 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 

നമ്പർ ഡി3 .- 1897/ 2009. 

2010 ഫെബ്രുവരി 11. 
ഡിവിഷൻ - ഹാർബർഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, വകുപ്പ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ദക്ഷിണ മേഖല , കമലേശ്വരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
തിരുവനന്തപുരം കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 3- 3- 2010 മുതൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
6 - 3 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയും മൂല്യവർദ്ധിത നികു തിയും അടച്ച് യോഗ്യത കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കി രേഖാമൂലം 

നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത 

അടങ്കൽതുകയും 

രൂപ് 
ക വ റിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃ ത്തിയുടെ പേര് വ്യക്ത മായി 1 HED /EE/ 46/2009 -2010 - - ഫിഷറീസ്- കണ്ണൂർ ജില്ല 
രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 

അഴീക്കൽ റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ 
സർവ്വീസ്മുഖേന 10- 3 -2010 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കുമുമ്പായി 

ഹൈസ്കൂളിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ 
തുറമു ഖ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വകുപ്പ്, ദക്ഷിണ മേഖല, 

അറ്റകുറ്റ പണി - രൂപ 6 .50 ലക്ഷം 

16 ,300 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കമലേശ്വരം, തിരുവനന്തപുരത്തിന് 

- 2 HED / EE /47 /2009- 2010 - പോർട്ട് കണ്ണൂർ പോർട്ട് 
ലഭി ക്ക ത്ത ക്ക വിധം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 10 - 3 - 2010 

- ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 
3 മണി ക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ, തപാൽ 

പണികൾ - രൂപ 1,25,000 
തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ ആയാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഇത്തരം കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പിന് 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് രൂപ 
യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

1,300 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2- ന് രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് “ ഡി യും ഉപരിയും. 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി ഒരു മാസം. 
യാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 3 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4- 3 -2010 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയ്ക്കുള്ള കേരള മുദ്രപത മുതൽ 10 - 3 - 2010 , 1 മണിവരെ. 
ത്തിലുള്ള പാഥ മിക ഉട മ്പ ടിയും നിര ത ദ വ്യവും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖയും സമയവും - 10 - 3 - 2010 , വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ. 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ 

ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10- 3- 2010 , 4 മണി. 
നിരു പാ ധികം നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനദിവസമായ 10 - 3 - 2010 വൈകിട്ട് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 50 രൂപ വിലയുള്ള 
3.30 -മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവർ രേഖാമൂലം മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക ഉടമ്പടി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട 
അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള പതി നി ധി ക ളു ടേ യോ 

താണ്. ദർഘാസുകളുടെ ഫേം പിരീഡ് ദർഘാസുകൾ 
സാ ന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ദർ ഘാ സു കൾ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ്. 

തുറക്കുന്നതുമുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസിന്റെ ഫേം പിരീഡ് ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്തു 
മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും. കേരള പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പി 

- വകുപ്പിന്റെയും തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും 
ലെയും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലെയും ദർഘാസ് 

എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ 
സം ബ ന്ധ മായ എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ദ ർ ഘാസ് ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യാനോ മാറ്റിവയ്ക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം 
പരിഗണ നയ്ക്കുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും ഈ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ 
ദർഘാസിന് ബാധകമാണ്. 

പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടു തൽ 

വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനുള്ള അ അ ക്ഷയോ 
പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു 

- 29 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ( ആർ. ടി .) 
കാര ണവും കാണിക്കാതെ തന്നെ നിര സിക്കു ന്ന തിനുള്ള 

255 / 2004 / എഫ് ആന്റ് പി. ഡി . ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 

മായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾക്കുള്ളഅപേക്ഷയോ 
അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്ത 

പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു 
മാണ്. ദർഘാസുകളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ ദേശീയ 

കാര ണവും കാണിക്കാതെ തന്നെ നിര സിക്കു ന്ന തി നുള്ള 
സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും പ്രത്യേക പരിഗണന 

അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
നൽകുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും 
Office of the Superintending 

പ്രതിരോധവും കണക്കിലെടുക്കുന്നതാണ്. 
Engineer, Harbour Engineering 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
South Circle , Kamaleswaram , 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
Manacaud P. O . 

(Sd.) ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
Thiruvananthapuram-695 009 . Superintending Engineer: ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ- 17 . 

എഞ്ചിനീയർ. 


